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Time. 



Jri. M. 



/ 

2 

7 

2 

7 

2 

7 
2 

7 






7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 

y 

2 

Z 

7 

2- 

7 

7 
2 

7 



o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



^ o 



1 hcrm. 
within. 



40 

57 

43 
61 

44 
64 

47 
65 

46 

36 

44 

47 
41 

49 

34 

52 

43 

5* 

37 
48 

32 

39 

33 

44 
40 

48 

39 

49 

42 

48 



57 
60 

58 

62 

58 

61 
60 
62 
60 
60 

57 
SB 

56 

57 

55 
5^ 

54 
55 

56 

54 
56 

54 

55 
52 

5^ 
53 
55 
53 
54 
53 
54 



Barom. 



Inches. 



iteaaaag> «.i,miai»'my"--"*l^pyi)y [ ^ n i-,,.,!! i,-,,,) ^ n^n,,,, „ , 



30^32 

30^31 
30,27 

30^25 

30,14 

30,04 

29,86 

29,87 

29,80 

29,90 

30,07 

30.01 

29^53 
29,38 

29,40 

29>54 

29,78 

29^73 
29948 

29,54 

29,63 

29,66 

29,91 

29,97 

30,28 

30,28 

30,25 

30,15 

30,18 

30,12 

29,86 

28,87 



Hy- 
gro- 
me- 
ter. 



Rain, 



77 
65 

73 
60 

72 

61 

70 

64 

04 

53 
70 

57 
00 

69 

'](> 

65 

72 

57 
70 

65 

'ji 
63 
78 

59 

70 

70 

73 

77 

76 

70 

77 
70 



Inches. 



Winds. 



0,248 



0,038 



0,052 



0,022 



0,016 



Points. 



NE 

KNE 
NE 

E 
NE 

E 

W 

N 

NNE 

W 

W 

ssw 
s 
w 

NW 
W 

sw 

WNW 
NW 

WNW 

WNVy 

N 

N 

NE 

NE 
NNE 
NNE 

NE 
ENE 
ENE 
ESE- 



Str. 



I 
J 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
2 

I 
I 

2 
I 

I 

2 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
2 



Weather, 



rine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Flazy. 

Fine* 

Hazy, 

Fine. 

Cloudy, 

Fair. 

Hazy. 

Fair. 

Cloudy, 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 
»-% • 
r air. 

V air* 

Fair* 
Fair. 

F au% 

Snow, 

Fair. 

Fine. 

L air. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy, 

Cloudy^ 

Cloudy. 
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for April, 1801. 
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i8oi ' 

WHiiHnMiNnMMHi 

kpr.f7 
iS 
19 

20 

22 

24 

26 

■ 27 
28 



Six's I Time. 
Therm, 
least and 
greatest 



29 

30 



42 

57 
40 

60 

42 

63 

4S 
65 

48 
60 

43 

52 

38 
55 

6z 

63 

43 
64 

61 

60 

43 
62 



IjLe J*ll« 



2 

r 
2 

7 



2 

7 
2 

7 

2 

7 

2 

7 
2 

7 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 



o 
o 
o 
o 
o 



% o 
7 o 



o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Thenn, 
without. 



o 



44 

57 
41 

59 

XT 
62 

49 
65 

50 
60 

44 

52 

45 
51 

44 

54 
46 

62 

47 
63 

48 

64 

49 
61 

48 

60 

48 

62 



Therm « 
within^ 



54 
S7 
SS 
59 
57 
59 
58 
60 

60 
60 

58 

60 
S8 
60 
58 

60 

58 

62 

59 
61 

59 
61 

59 
61 

59 
61 

59 
61 



Barom. 



Inches. 



Hy-I Rain. 
gro-j 
me- 
ter. 



Winds, 



Inches. 



29,96 
29,89 
29,98 
30,01 
30,16 

30^,16 
30,0 
30,16 
30,21 

30,38 

3o>37 

30*37 

30*37 

3o>33 

30>3o 
30,27 

30,24 

30,23 

30,27 
30,27 
30,26 
30,23 
30,19 

30,10 
30,04 



75 
64 

73 

58 

70 
61 

69 
61 

71 

60 

6s 

62 

64 

60 

6y 

55 
yz 

56 
69 

55 
62 

56 
6S 

50 
69 

57 
69 

155 



Points. 



NE 
ESE 

S 
WNW 

S 

N 

W 

NW 

N 

NE 

ENE 

NE 

NE 

E 

E 

E 

E 

E 
E 

NE 

NE 
E 

NE 

1 e;ne 

NE 
E 



Str. 



I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

i 

I 

I 

2 

2 

I 

2 

I 

2 

X 

2 

I 

2 

I 

2 

I 

2 

I 

2 



l|| H I |»> IM »«» 



Weathen 



Cloudy, 
Cloudy, 
Hazy, 
Fair* 

Fine, 

X4,3.zy« 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Fine. 

Hazy. 

Fine, 

Hazy, 

Fine* 

Fine. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. 

Hazy. 

Fine, 
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1 80 1 



May I 
3 



Therm 
least and 
greatest 



H. M. 



5 



40 

54 

S3 
39 
SB 



6S 

4S 
64 

43 
61 



7 


43 




62 


8 


43 




63 


9 


46 




59 


10 


42 




63 


II 


f5 




67 


12 


46 




64 


13 


43 




59 


H 


40 




60 


H 


' 49 




60 


j6 


46 




6.5 



Time, 



7 
2 

7 
2 

f 7 

7 
2 

7 
2 

z- 

7 

2 

7 

7 
2 

7 

2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 

2- 

7 
2 

7 

2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for Majj 1801 « 



Therm. 

without. 



o 



45 

54 
48 

52 

44 

57 
52 

64 

48 

62 

46 

61 

47 
62 

47 
61 

50 

S9 

47 

63 
48 

66 

SO 

S7 

47 

59 

44 
58 

50 
60 

52 

65 



Therm, 
within. 
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58 

59 
58 

57 
58 

57 

59 
58 

60 

58 

60 

58 

59 
58 
60 
60 
60 

58 

59 
58 
60 

59 

59 

59 

59 
58 
58 

57 

58 
58 

59 



Barom. 



Inches. 



30;,0I 
29,94 

29;,68 

29,65 
29,72 
29,77 
29,96 

29,99 
30*12 
30,14 
30,16 

3o>ii 
30*10 
30*05 
30,02 

^9>95 

29*95 

29>97 
30,11 

30,11 

30*15 

30, 1 2 

29,95 

29,88 

29,85 

29,85 

29,88 

29,84 

29,64 

29,58 

^9^73 
29*75 



gro- 
me- 
ter. 



73 
61 

73 
66 

73 
58 

56 

72 

57 
70 

59 

71 
60 

6^ 

57 
6s 

57 
66 

56 
68 
60 

70 
72 
70 
58 

73 
60 

y6 

6y 

74 
62 



Rain. 



Inches. 



0*^3 5 
0,031 

0*133 

0,048 



Winds. 



Points, 



NE 

NNE 

NE 

NE 

NE 

WNW 

NW 

N 

NE 

NE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
N 
WNW 
WNW 

sw 

NW 

wsw 

wsw 

sw 

N 

NW 

ST? 
£!< 

s 
s 

s 
ssw 
ssw 



Str. 



I 

2 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

■^ 

da 

2 
2 
I 



Weather* 



Hazy. 

Cloudy* 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Hazy. 

Fair. 

Hazy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine, 

rair. 

1* air. 

Cloudy. 

Fine. 

Fair, 

Fine. 

Fair, 

Fine. 

Rain. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

i\.ain. 

Cloudy. 

Fine, 

Cloudy. 



(t'ar**»w«»»»»F;«*«*»'flB»™ 



rsaS 
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i8oi 



May 17 
I 
19 



Six's 
Therm, 
least and 
greatest 



20 



21 

22 

25 
26 

27 
28 
29 



30 



--J I, 



51 
64 

51 
61 

51 

66 

46 
66 
48 
70 
48 
70 

SS 
70 

54 
71 

SO 

71 

Sz 
65 

50 
60 
50 

63 

50 

66 

S4 
64 

54 
60 



Tinpie. 



H» M. 



2 

7 

2 

7 
z 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 

7 

2 

7 
2 
7 

2 

7 
2 

7 

2 

7 

2 
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o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1801. 



Therm, 
without. 



o 



54 
64 

52 
60 

S3 
64 

SO 
66 

50 
70 

SS 
70 

58 

68 

SS 

71 
56 

69 

S7 
6s 

54 

57 

54 

63 

54 
66 

57 
64 

56 

59 



Therm, 
%vithiii. 



59 

60 

59 
60 

59 
60 

60 

61 

60 

62 

61 

62 

62 

63 

J 
04 

63 

64 

63 
63 

62 

62 

61 

6z 

61 

6z 

61 

62 

62 

62 



Barom, H7 
geo- 
me- 
ter. 



I 



Inches, 



29,68 
29,64 

29>73 

29^75 
29,87 

29,89 

30,01 

30,00 

29,92 

29,82 

29,74 

29,68 

29,62 

29,62 

29>77 
29,79 

29,78 
29,71 
29,62 
29,62 
29,65 
29,67 

29>59 
29,63 

29,44 
29,44 

29,54 

29^47 
29,53 

29,61 



72 

63 

73 
67 

70 
60 

52 

SS 
70 

56 

64 

S9 

67 
61 

70 

54 
56 

54 

75 
71 

73 
70 

73 
66 

72 

66 

y6 

78 

86 

82 



Rain. 



Inches. 



0,195 
0,050 



0,223 

0,185 
0^032 



0,377 



Winds 



Points. 



SE 
SSW 

SE 

NNE 
N 
W 

s 
s 
s 
s 

SE 

SE 
SSE 

S 
SSW 

E 
ESE 

E 
SE 

sw 

SSW 

s 
s 

SSE 

SSE 

E 

NE 
NE 

1 






Str, 



2 
2 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
2 
I 
2 
2 

, ^ 

I 

.2 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
2 
I 
I 



Weather^ 



aWiaaBPIMi g 'fe aw ag > KB^ir«CTa^ 



Cloudy« 

Cloudy, 

Rain, 

Cloudy^ 

Cloudy^ 

Cloudy* 

Hazy, 

Fair. 

Fine* 

Fine. 

Fine. 

Fair* 

Faira 

Fine. 

Fair« 

Cloudy« 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloud?^ 

Rain. 

Rain» 

i%.a^n» 

Rain. 



b 



.3 
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1801 



June I 



r3 

4 

5 
6 

7 
8 



10 



II 



Six*s 

Therm. 

least and 

greatest 

Heat. 



52 
60 

S3 
62 

53 
66 

55 
68 

S3 
68 

55 
76 

56 

68 

59 

MM 

^3 

80 

6z 
80 

57 
66 



12 


so 




66 


13 


44 




56 


14 


43 




63 


IS 


47 




67 


16 


51 




64 



METEOROLOGIGAL JOURNAL 

for June, 1801. 



Time. 



JIjL « jLVJl f 



7 

2 

7 

2 

7 

2 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

2 

2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

2 

7 



o 
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



Therm, 
without. 



o 



art»igar-Ti-rtinnMiu ,c.ga. 



54 

59 

55 
62 

56 

65 

59 
68 

58 

66 

58 

76 

S8 
6'/ 

61 

76 
5^ 

79 
66 

So 

S9 

66 

56 
66 

51 

48 

50 
62 

54 
6s 

54 
64 



Therm, 
within. 



o 



61 
62 
61 
62 
61 
62 
62 

63 
63 
63 
63 

66 

64 

65 

64 
67 
66 
68 
6S 
69 

69 
69 

67 
6y 

65 
64 

60 

62 

61 

62 
62 
62 



Barom. 



Inches. 



29,76 
29,85 
29^90 
29,90 
29,85 
29,86 
29,97 
30,00 

30^27 
30,18 

30.19 
30,16 

30,28 

30,21 

30,33 
30,29 

3<=^>3<=^ 
30.30 
30,28 
30,12 
30,03 
30,08 

30,13 
29,98 

29,81 

29,80 

30,01 

30.05 

30,11 

30,08 

30,02 

30,04 



Hy.. 

gro- 
me- 
ter. 



Jcvsm. 



Inches. 



80 

77 
So 

78 

y$ 

62 

77 
66 

74 

72 

78 
56 
80 
70 
69 

63 

72 

62 
69 

58 
62 

53 

62 

65 

64 
66 

55 
70 

62 

63 
58 



0,048 



0,125 



0,070 
0,130 



0,058 



Winds* 



Points* 



Str. 



NE I 

N I 

SE I 

SSE I 

E I 

NE I 

NE 1 

E I 

NE I 

E I 

SE I 

NE I 

NE I 

SW I 

NW 1 

NW 1 

NE i 

N 1 

W 2 

NW 2 

N 2 

NW I 

NW 2 

N 2 

N 2 

NE 2 

N I 

W I 

W 1 

W 2 

NW 2 

■■n'liriiiiiiiinjiinii iiiiniiii'i'iiw 



Weathero 



Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy„ 

Rain. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine# 

Cloudy, 

Hazy. 

Cloudy. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

"C * 
X^ ^Ix ft 

Fme. 

Fine, 

Fine, 

Fair. 

Fain 

Fair. 

Cloudy, 

Fine,. 

Fair, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






for June, 1801. 




Six»s 


Time. 


■ 

Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain, 


Winds, 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








I80I 


least and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 


■"' 


















Heat. 


H. 


M. 








Inches, 


64 


Inches. 


Points. 


Str. 




June 17 


47 


7 





52 


61 


30,08 




N 


Fair. 




65 


2 





64 


62 


30,08 


55 




N 




Fair. 


18 


48 


7 





53 


61 


30;,o8 


64 




NE 




Hazy, 




70 


2 





7° 


63 


30,05 


54 




NE 




Fine. 


19 


53 


7 





56 


62 


30>o8 


68 




E 




Cloudy. 




70 


2 





70 


63 


30,08 


58 




E 




Hazy. 


20 


54 


7 





57 


6z 


30,08 


64 




W 




Fair. 




73 


2 





73 


64 


30,04 


53 




NE 




Hazy. 


21 


51 


7 


a 


56 


63 


30,04 


68 




E 




Fine. 




66 


2 





66 


63 


30,02 


61 




ENE 




Fair. 


21 


46 


7 





S4 


62 


29,96 


65 




NE 




Cloudy. 




63 


2- 


a 


63 


63 


29,92 


58 




E 


2 


Fine. 


*? "9 


45 


7 





52 


62 


29,89 


65 




NE 


I 


Cloudy. 




59 


2 





59 


62 


29,89 


64 




nb: 


2 


Cloudy. 


24 


52 


7 





54 


61 


29,88 


67 




E 


2 


Cloudy. 




^5 


2 





65 


62 


29,86 


62 




E 


2 


Fair. 


25 


53 


7 





56 


62 


29,82 


67 




ENE 




Hazy. 




70 


2 





69 


63 


29,82 


60 




E 




Fine. 


26 


55 


7 





59 


63 


29,95 


65 




NE 




Cloudy. 




73 


2 


73 


63 


30,03 


57 




NW 




Cloudy. 


27 


57 


7 


S9 


63 


30,20 


67 




NE 




Hazy. 




78 


2 


78 


65 


30,18 


55 




SW 




Hazy. 


28 


54 


7 


57 


64 


30,26 


67 




W 




Fine» 




78 


2 





78 


67 


30,24 


54 




w 




Fine. 


^S 


55 


7 





58 


66 


30,24 


68 




ssw 




Fine. 




80 


2 





80 


67 


30,14 


54 




ssw 


« 


Fine. 


30 


61 


7 





62 


67 


29,91 


64 




SSE 




Cloudy. 




70 


2 





70 


67 


29,81 


63 

• 




E 




Rain. 
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METEOROLOGICAL JOURN 

for July^ 1801, 





Six's 


Time. 


Therm. 


Therm, 


Barom, 


Hy» 


Rain, 


Wind 


Ss 






Therm. 




without. 


within. 




gro- 










iSpi 


least and 




■ 






me- 








Weather, 


greatest 










ter. 










Heat. 


H, M. 





• 


Inches. 


73 


Inches. 


Points. 


Str. 

I 




July I 


54 


7 


57 


66 


29,69 


0,960 


SW 


Fair, 




6B 


2 


68 


67 


29,62 


60 




SSE 


2 


Fair. 


2 


54 


7 


-57^ 


66 


29,60 


74 


0,056 


E 


1 


Cloudy, 




70 


z 


70 


67 


29,60 


61 




SSW 


2 


Fair. 


3 


5^ 


7 


55 


66 


29,65 


92 


0,780 


N 


I 


Rain. 




66 


z, 


64 


67 


29,67 


65 




NE 


I 


Rain. 


4 


55 


■7 


57 


66 


29,77 


77 


0,207 


WSW 


I 


Fain 




70 


2 


70 


66 


29,78 


61 




SSW 


! 


Fair. 


5 


57 


7 


58 


66 


29,71 


75 


0,108 


SSW 


2 


Fair. 




70 


2^ 


70 


66 


^9^7^ 


59 




SSW 


2 


Cloudy^ 


6 


56 


'7 c 


58 


65 


29*67 


78 


0,042 


E 


I 


Rain. 




69 


2 


69 


66 


29,63 


71 




SE 


1 


Cloudy^ 


7 


57 


7 


60 


66 


29,72 


76 


0,026 


S 


2 


Fair. 




73 


2 


73 


67 


29,71 


63 




s 


2 


Fair. 


8 


59 


7 


59 


66 


29,60 


73 




s 


2 


Fair. 




70 


2 


70 : 


67 


^9^S3 


67 




s 


2 


Rain. 


9 


56 


7 


5B 


6s 


29,48 


75 


0,115 


sw 


2 


Cloudy^ 




66 


2 


66 


66 


29,58 


63 




w 


2 


Cloudy. 


10 


47 


7' 


52 


64 


29,84 


6S 


0,063 


NW 




Fine. 




66 


z 


66 


66 


29,87 


60 




NW 




Cloudy, 


II 


50 


7 


53 


63 


29,89 


67 




SSW 




Cloudy. 




69 


2 


67 


63 


29,77 


71 




8 




Cloudy, 


12 





7 


5^ 


64 


29,57 


S3 


0,180 


SSW 




Rain. 




68 


2 


66 


65 


29,56 


58 




W 




Fair. 


M 


53 


7 


S6 


6+ 


29,82 


74 


0,035 


w 




Fair. 




70 


2 


70 


64 


29,76 


64 




SSW 




Cloudy. 


H 


55 


7 


^^ 


64 


29,76 


80 


0,050 


SW 




Cloudy, 


■ 


74 


2 


73 


65 


29,74 


61 




w 




Fair. 


15 


56 


7 


57 


64 


29,56 


77 


0,105 


S 




Rain. 




69 


2 


6S 


64 


29,42 68 




s 




Cloudy, 


i6 


5^ 


7 


53 


64 


29'39 75 


0,240 


w 




Fair. 




64 


2 


60 


63 


29,38 


67 




WNW 




Cloudy. 



I ■ u:y i j 'i Hft ' W |i' g i«;i^lWic»g»awgigg MW"W f J'ti ' ' HW 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for July^ 1801. 




Six's 




Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. Hy- 


Rain, 


Windst 


■ ? 




Therm. 






without. 


within. 




gro» 








I80I 


least and 
greatest 












me- 
ter. 






W^cather* 














' 


B It VifV^fctAA^A ® 




Heat, 


H, 


M. 








Inches, 


76 


Inches. 


Points, 


Str. 




July 17 


SI 


7 





53 


63 


2947 


0,177 


s 


I 


Cloudy. 




67 


2 





66 


63 


29,54 


63 


, 


SSE 


I 


Cloudy. 


18 


so 


7 





55 


61 


zg,7S 


77 




N I 


Cloudy, 




72 


2 





69 


64 


29,84 


63 




W I 


Fair. 


19 


53 


7 





55 


63 


29>95 


79 




sw 




Cloudy. 




77 


2 





77 


65 


29,98 


60 




w 


1 


Fine. 


20 


55 


7 





57 


64 


30,10 


80 




NE 




Cloudy. 




75 


2 





73 67 


30,12 


62 




NE 


« 


Fine, 


Zl 


56 


7 





62 


66 


30,12 


67 




SW 




Hazy. 




79 


2 





79 


% 


30,10 


57 




N 




Fine. 


22 


61 


7 





66 


68 


30,10 


% 




N 




Hazy. 




79 


2 





79 


70 


30,12 


63 




N 




Hazy. 


23 


63 


7 





63 


69 


30,14 


73 


0,052 


NE 




Cloudv, 




72 


2 





72 


69 


30,12 


66 




E 




Cloudy. 


24 


54 


7 





58 


68 


30,02 


72 




NE 




Fine. 




69 


2 





69 


68 


29,95 


60 




ENE 


2 


Fair. 


25 


54 


7 





57 


67 


29,90 


72 


0^135 


NE 




Cloudy. 




71 


2 





7' 


68 


29,88 


62 




NE 




Cloudy. 


26 


. 55 


7 





56 


67 


29,88 


70 




W 




Hazy. 




76 


2 





76 


68 


29,89 


57 




6W 




Fine. 


27 


57 


7 





60 


67 


29,93 


76 




E 


J, 


Cloudy. 




yz 


2 





72 


68 


29,91 


66 




E 




Fair. 


28 


57 


7 





62 


67 


29,91 


75 




E 




Cloudy, 




70 


2 





68 


68 


^9^9"^ 


63 




E 




Cloudy. 


29 


55 


7 





^f 


67 


29,91 


78 


0,048 


ENE 




Cloudy. 




66 


2 





66 


67 


29.87 


71 




E 




Cloudy, 


30 


5^ 


7 





61 


66 


29^59 


94 


0,145 


E 




Rain. 




76 


2 





74 


68 


29,56 


6% 




S 




Fair. 


31 


58 


7 





60 


67 


29,59 


77 




SE 


I 


Fair, 




74 


2 





72 


68 


^967 


67 




SE 

■ 


2 


Fair, 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






Six's 




for A 


ugust, 1801. 




V 




Time, 


Therm. 


Therm. 


Barom, 


Hy. 


Rain. 


Windi 


;. 






Therm, 






without. 


within. 




gro- 










1 801 


least and 













me- 








Weather, 


•ft %* ^^ « 


greatest 












ter. 










Heat. 


H, 


M. 








Inches. 


75 


Inches. 


Points. 


Str. 




Aug. I 


60 


7' 





62 


67 


29,67 


0,030 


■ 

s 


2 , 


Cloudy. 




75 


2 





74 


68 


29*69 


63 




sw 


2 


Cloudy. 


2 


59 


7 





60 


67 


29,90 


75 


0,022 


sw 


2 


Fair. 


7^ 


2 





74 


68 


29,93 


b% 




sw 




^ain. 


3 


|9 


7 





60 


67 


30,01 


81 


0,153 


sw 




Cloudy. 




69 


2 





H 


68 


30,05 


%j 




NE 




Cloudy. 


4 


52 


7 





55 


67 


30,12 


85 


0,607 


NE 




Cloudy, 




74 


2 





71 


68 


30,10 


62 




N 




Fine. 


S 


58 


7 





61 


67 


30,09 


75 




WNW 


% 


Cloudy. 




70 


2 





68 


67 


30,09 


e% 




NW 




Cloudy. 1 


6 


58 


7 





61 


67 


30,22 


70 




NE 


T 


Cloudy, 




74 


2 





72 


68 


30,22 


6i 




NE 


m 


Cloudy, 


7 


^i' 


7 





61 


6j 


30^34 


74 




E 


I 


Cloudy, 




76 


2 





76 


68 


3o>34 


56 




E 




Fair. 


8 


54 


7 





60 


67 


30.34 


7i 




E 




Fair. 




77 


z 





7$ 


69 


30,26 


61 




ENE 


* 


Fair. 


9 


58 


7 





60 


68 


30,22 


68 




NE 


V 


Cloudy, 




68 


2 





68 


68 


30, 18 


63 




NNE 




Cloudy, 


10 


56 


7 





60 


67 


30.14 


76 




NE 


* 


Cloudy. 


1 


76 


2 





74 


69 


30,11 


58 




E 




Fine. 


1 II 


57 


7 





61 


68 


30,07 


75 




NE 




Fine. 




76 


2 





76 


70 


30,03 


56 




NE 




Fine. 


12 


57 


7 





63 


68 


30,00 


82 




NE 




Cloudy. 




76 


2 





76 


71 


29,94 


61 




NE 


2 


Fine. 


33 


61 


7 





61 


69 


29,83 


%6 


0,207 


NE 




Rain. 




71 


2 





70 


69 


29,78 


79 




NW 




Cloudy. 


14 


-61 


7 





61 


69 


29,85 


90 


0,510 


NE 




Cloudy. 




71 


2 





71 


69 


29,89 


65 




NE 




Cloudy. 


15 


6i 


7 





61 


69 


30,07 


77 




NE 




Cloudy. 




73 


2 





73 


6g 


30^13 


62 




NE 


I 


Qloudy. 


16 


62 


7 





62 


69 


30,24 


73 




E 




Cloudy, 


1 


71 


2 





70 


69 


30,27 


67 




E 


Jl 


Cloudy. 



amfAilMxtmmmmm 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for August, 1801. 



• 


- 






















Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- Rain, j Winds« 


'"»»"»«»«»-^-;J»*aW.n« ■,«>V.-.i»».»«i»aj:,^-_a,.jj»,r 




Therm. 




without 


, within. 




gro- 








1801 


lease aiic 


1 








me- 






Weather 




greatest 










' ter. 




t 


9 « Vi>U4< AA^i,^ A ^ 




Heat. 


H. M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




Aug, 1 7 


S7 


7 


.58 


68 


3o>3^ 


72 




E 


• 


Fair. 




76 


2 


75 


70 


30>2J 


62 




SE 




Fine. 


18 


ss 


7 


60 


6% 


30^22 


80 




E 




Cloudy. 


■' 


74 


2 


11 


70 


3o>i8 


62 




E 




Fine. 


19 


56 


7 


5B 


(i% 


30^17 


78 




ENE 




Hazy. 




74 


2 


74 


72 


30. u 


60 


■ 


E 




Fine. 


20 


57 


7 


61 


eg 


30,04 


80 


. 


E 




Cloudy^ 




79 


2 


79 


72 


29,97 


60 




E 




Fine. 


21 


59 


7 


61 


70 


30,04 


78 




NNE 




Cloudy« 




71 


2 


71 


70 


30,05 


% 




E 




Cloudy* 


22 


58 


7 


61 


69 


30,12 


80 




NE 




Fine. 




71 


2 


7^ 


70 


3o>H 


ss 




E 




Fine* 


23 


52 


7 


56 


68 


30^20 


70 




NE 




Fine. 




% 


2 


6^ 


68 


30^19 


55 




E 




Fine. 


24 


51 


7 


54 


67 


3bas 


70 




SE 




Fine* 




74 


2 


73 


68 


30,10 


57 




NE 




Fair, 


25 


55 


7 


58 


66 


30,17 


70 




NE 




Fair. 




72 


2 


71 


6y 


30,16 


57 




NE 




Fair. 


26 


60 


7 


63 


66 


30>i4 


65 




SW 




Cloudy. 




71 


2 


% 


67 


30,10 


61 




E 




Cloudy. 


27 


58 


7 


62 


66 


30,06 


6g 




ENE 




Hazy. 




73 


2 


73 


67 


30,01 


5S 




E 




Fair* 


s8 


51 


7 


54 


65 


29,95 


69 


'NNE 




Fair. 




74 


2 


74 


67 


29,90 


56 




N 




Fair. 


29 


55 


7 


58 


66 


29,88 


68 




W 




Hazy, 




76 


2 


76 


69 


29,86 


57 




w 




EJazy. 


30 


60 


7 


6i 


68 


29^85 


76 




SW 


1 


Cloudy. 




77 


2 


76 


70 


29,81 


56 




wsw 


2 


Fair. 


3» 


62 


7 


62 


68 


29,61 


78 


0,040 


ssw 


I . 


R.ain. 




% 


2 


68 


68 


29>57 


70 




NW 1 i 


Cloudy. 



c 



C 18 1 



I8OI 



Sept, I 



3 

4 



6 

7 



Six*s 

Therm. 

least and 

greatest 



9 

10 

II 

12 

13 

14 

16 



50 

^9 
56 

67 

69 

5^ 

67 
60 

73 
60 

61 
66 

S3 
69 
60 

5^ 
66 

56 

60 

57 
64 

57 

65 

59 
71 

60 

70 

54 
6g 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September 5 1801. 



Time. 



H. M. 



Therm, 
without. 



o 



7 





53 


2 





68 


7 





58 


2 





66 


7 





55 


2 





69 


7 





60 


2 





66 


7 





62 


2 





73 


7 





60 


2 





69 


7 





62 


2 





66 


7 





SS 


2 





68 


7 





60 


2 





70 


7 





52 


2 





66 


7 





56 


2 





6s 


7 





57 


2 





62 


7 





58 


2 





65 


7 





59 


2 





66 


7 





60 


2 





70 


7 





.55 


2 


'0 


68 



Therm, 
within. 



66 
66 
64 
66 

59 
66 

6z 
65 

^3 
64 

63 

62 
64 
62 
64 
62 
64 

64 
62 

65 

62 

6a 
62 
63 
62 
64 

63 
64 

62 

64 



Barom. 



Inches. 



gro- 
mc- 
ter. 



29,78 


71 


29,83 


57 


29,72 


73 


29,66 


57 


29^72 


70 


29,71 


59 


29,50 


81 


29,40 


77 


29,41 


75 


29,54 


62 


29,44 


81 


29,38 


73 


29,54 


78 


29,72 


73 


30,10 


78 


30^14 


64 


30,20 


74 


30,20 


65 


30,18 


70 


30,18 


60 


30,16 


67 


30,11 


63 


30,00 


84 


29.97 


77 


29,94 


82 


29,94 


78 


30,02 


«3 


30,05 


74 


30,24 


84 


30,30 


65 


30.33 


80 


30,25 


65 



Rain. 



Inches, 



0,057 



0,045 
0,150 
0,038 
0,325 
0,018 



0,028 



Winds. 



Points. 



w 

w 
sw 
sw 
sw 

wsw 
ssw 

ssw 

sw 

wsw 

E 
E 

WNW 
NW 

NW 



Str. 



I 
I 
I 

2 
I 
I 

2 
2 
2 
2 
I 
I 
1 
2 
1 



Weathex'. 



SfNW 




E 




E 




ENE 




NE 




NE 




NE 




NE 




NE 




NE 




NE 




SE 




NW 




NE 




NE 




ENE 




ENE 





rine» 

rair. 

Cioudy, 

rair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Rain. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy« 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. 

Fair. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cioudy, 

Cloudy. 

Rain, 

Cloudy, 

Fair. 

Cloudy. 

Fine 
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METEOROLOGICAL JOURNAL ' 






for September, 1801 , 




Six*s 


Time, 


Therm. 


Therm. 


Barom, 


Hy» 


Rain. 


Winds* 


t 


. 


Therm. 




without. 


within. 


1 


gro- 








i8oi 


least and 

greatest 










me- 
ter. 






Weather. 


















Heat. ■ 


H.- M. 








Inches. 


84 


Inches. 


Points. 


Str. 


" 


Sep. 17 


S6 


7 


59 


63 


30,04 




NE^ 


Cioudv, 




69 


2 


68 


65 


29,87 


73 




E 




Cloudy, 


18 


62 


7 


62 


6z 


29,60 


86 




E 




Cloudy* •■ 




71 


2 


71 


65 


29,57 


71 




S 




Fair, 


19 


55 


7 


55 


63 


29,72 


77 


0,205 


wsw 




Fine* 




69 


2 


69 


66 


29,83 


60 




wsw 




Fair* 


■ 20 


55 


7 


57 


63 


29,90 


78 




ssw 




Fain 




67 


2 


67 


65 


29,89 


67 




ssw 




Cloody, 


2! 


53 


7 


54 


61 


29,81 


73 




WNW 




Cloudy. 




64 


2 


64 


63 


29,81 


65 




NW 




Fair, 


22 


54 


7 


5+ 


60 


29,86 


80 




N 




Rain, 




S6 


2 


56 


61 


29,86 


76 




NW 




Rain. 


23 


S3 


7 


54 


60 


29^75 


84 


0,086 


S 




Cloudy, 




63 


2 


63 


61 


29,88 


75 




E 




Cloudy. 


24 


48 


7 


48 


59 


29,98 


79 


0,197 


NE 




Fair. 




62 


2 


61 


60 


30,00 


69 




NE 




Fair* 


' ' H 


46 


7 


47 


58 


30,04 


77 




SW 




Fine* ■ 




59 


2 


59 


61 


30,00 


63 




NE 




Fine* 


2.6 


5' 


7 


51 


59 


29^90 


75 




E 




Fair. 




61 


2 


61 


59 


29,84 


75 




' 1 




Cloudy. 


27 


58 


7 


59 


60 


29^90 


92 


0^115 


SW 




Cloudy. 




71 


2 


70 


^3 


29,97 


68 




SW 




Cloudy. 


28 


57 


7 


59 


62 


3o>o5 


87 




E 




Fine. 




67 


2 


67 


63 


30,04 


76 




SSE 


2 


Cloudy* 


29 


59 


7 


59 


63 


29,94 


87 




SSE 


2 


Fair. 




70 


2 


69 


65 


29,85 


69 




S 


2 


Cloudy. 


30 


55 


7 


55 


63 


29,85 


81 




SW 


I 


Fair. 


; 


68 


2 


64 


64 


29,91 


73 




w 


I 


Rain. 


















1 




' 



c s 



i: 203 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for October^ 1801. 





Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom, 


Hy- 


Rain, 


Winds. 






Therm. 




without. 


within. 




geo- 








I80I 


least and 










me- 






Weather. 


greatest 










ter. 










Heat. 


H. M. 




S9 



61 


Inches. 


71 


Inches. 


Points. 


Str, 




Oct. I 


59 


7 


30,16 


0,046 


NW 


Fine. 




59 


2 


59 


63 


30,20 


63 




NW 




Fine. 


2 


48 


7 


52 


61 


30^22 


72 




W 




Fair. 




65 


2 


65 


-63 


30,18 


63 




S 




Fair. 


3 


SI 


7 


52 


61 


30^07 


77 




E 




Fine. 




65 


2 


65 


63 


30^05 


6S 




wsw 




Fair. 


4 


55 


7 


56 


62 


29,92 


73 




s 




Cloudy. 




61 


2 


61 


63 


29,81 


74 




sw 




Fair. 


5 


51 


7 


52 


61 


29,67 


7« 


0,180 


sw 




Rain. 




61 


2 


61 


62 


29,62 


71 




sw 




Fair. 


6 


47 


7 


47 


61 


29,66 


78 




sw 




Cloudy, 




57 


2 


57 


61 


29,72 


68 




NW 




Cloudy, 


7 


42 


7 


42 


58 


^9>77 


77 




sw 




Fair. 




58 


2 


58 


60 


29,70 


70 




ssw 




Fair. 


8 


50 


7 


54 


59 


29,42 


74 




ESE 




Cloudy. 




58 


2 


58 


60 


29,38 


77 




ESE 




Rain. 


9 


49 


7 


50 


59 


29,55 


So 


0,130 


SSE 




Fair. 




61 


2 


61 


62 


29,65 


67. 


fi 


SE 




Fair. 


10 


P 


7 


50 


61 


29,68 


83 








Foggy. 




65 


2 


65 


63 


29,61 


68 




E 




Fair. rMuch 


II 


1^ 


7 


55 


62 


29,52 


87 


0^537 


E 




CloudyJ*^"f ^ 

.-^, V* ] lightning 
Cloudy, (.last night. 




61 


2 


61 


63 


29^53 


76 




WNW 




12 


47 


7 


47 . 


62 


^9^77 


85 




WNW 


• 


Fair. 




58 


2 


58 


64 


29,84 


83 




SW 




Fine* 


13 


48 


7 


51 


62 


' 29,92 


82 




E 




Fair. 




63 


2 


63 


64 


29,92 


83 




S 




Fair. 


14 


55 


7 


59 


63 


29,98 


90 


0>p20 


S 


2 


Cloudy. 




66 


2 


63 


64 


29,96 


67 




S 


2 


Cloudy, 


25 


53 


7 


54 


63 


29,94 


86 


0,067 


S 




Cloudy. 




60 


2 


60 


64 


29,80 


77 




s 


2 


Rain. 


16 


47 


7 


47 


60 


29,71 


85 


0,090 


sw 




Fair. 




60 


2 


60 


63 


29^73 


70 




ssw 




Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 













for October 


', 1 


801. 












Six*s 


Time. 


Therm. 


Therm, 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds . 








Therm. 






without. 


within. 




gro- 










iBoi 


least and 
greatest 










„, — ,»_,«_ 


me- 
ter. 






Weather, 






















Heat, 


H. 


'm. 








Inches. 


""■""" 
80 


Inches. 


Points, 


Str. 






Oct. ly 


50 


7 





52 


62 


29,66 




SW 


Cloudy, 






60 


2 





58 


62 


29.51 


80 




SSE 




Rain. 




i8 


55 


7 





55 


62 


29,16 


74 


0,140 


SW 


■ 2 


Fine. T^^^^ 
Cloudy. 


wind 

*%4 rr i"iS* 




59 


2 





59 


6a 


29,04 


66 




ssw 




nigUfco 


19 


46 


7 





47 


6i 


29,48 


79 


0,065 


SW 




Fair. 






55 


2 





54 


62 


29,51 


69 




N 




Cloudy, 




20 


39 


7 





39 


60 


29,69 


77 


O.5OI4 


NW 




.Fine. 






52 


2 





50 


62 


29,74 


63 




NW 




Fine. 




21 


40 


7 





45 


58 


29,48 


77 




WSW 




Cloudy, 






47 


2 





45 


61 


29,46 


6B 


- 


NNE 




Fine. 




22 


34 


7 





34 


57 


29,51 


72 




W 




Fine. 






47 


2 





47 


58 


^9^57 


73 




NW 




Cloudy. 




23 


45 


7 





46 


S6 


29,97 


P 


»- 


N 




Cloudy. 






53 


2 





53 


59 


30,06 


69 




N 




Fair. 




24 


40 


7 





40 


57 


30,15 


76 




NNE 




Fine, 






50 


2 





50 


60 


30,09 


,67 




NNE 




Fine, 




25 


42 


7 





42 


57 


30,04 


82 




NNE 




rme. 






53 


2 





53 


58 


30,07 


75 




N 




Cloudy. 




s6 


45 


7 





47 


S6 


30,28 


79 




N 




Cloudy, 






5^ 


2 





56 


59 


30^34 


75 




NE 




Cloudy. 




27 


47 


7 





47 


57 


30.34 


80 




W 




Cloudy. 






56 


2 





56 


59 


50-'25 


69 




SW 




Cloudy. 




28 


46 


7 





47 


57 


30,08 


77 


0,185 


SW 




Cloudy, 






49 


2 





49 


60 


30,16 


^3 




NNE 




Fine. 




29 


38 


7 





41 


57 


30,21 


72 




SSE 




Cloudy, 






54 


2 





54 


58 


30,10 


77 




S 




Cloudy. 




30 


52 


7 





53 


58 


29,99 


82 




SW 




Cloudy. 






59 


2 





59 


60 


29,92 


73 




SW 




Cloudy. 




31 


55 


7 





S6 


59 


29,98 


87 




SW 




Cloudy. 




-«-..«,«_- 


62 


2 





6z 


62 


29,98 


70 




WSW 




Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for November, 1801. 





Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








1 80 1 


least and 














me- 






Weather. 


■* V \*r X 


greatest 












ter. 










Heat. 

S6 


H. 


M. 







60 


Inches. 


83 


Inches. 


Points. 


Str. 
2 




Nov. I 


7 





ss 


29,70 


0,060 


s 


Cloudy, 




60 


2 





60 


62 


29,68 


73 




sw 


2 


Fain 


2 


59 


7 





59 


60 


29^16 


82 


0.395 


s 


2 


Rain. 




56 


2 





5^ 


62 


28,85 


77 




s 


2 


Rain. 


3 


37 


7 





37 


58 


zgM 


6g 


0,381 


NW 




Cloudy* 




42 


2 





42 


58 


29,80 


7i 




E 




Cloudy. 


4 


41 


7 





46 


57 


29,09 


gi 


1,105 


NE 




Rain. 




SO 


2 





48 


58 


29,12 


95 




NE 




Rain, 


5 


31 


7 





31 


S3 


2991 


6j 


0,200 


NW 




Fine. 




38 


2 





3S 


56 


30,10 


61 




NW 




Fine, 


6 


30 


7 





30 


S3 


30.33 


j6 




wsw 




Fine, 




42 


2 





42 


55 


30.31 


72 




s 




Fine. 


7 


32 


7 





34 


52 


30.02 


75 


0,235 


NE 




Cloudy, 




40 


2 





40 


54 


29,81 


73 




E 




Rain. 


8 


35 


7 





35 


52 


29,80 


84 




SW 




Fine, 




48 


z 





47 


54 


29,92 


80 




sss 




Fair. 


9 


39 


7 





39 


52 


30,07 


88 




E 




Cloudy, 




48 


2 





48 


52 


30,08 


8; 




NE 




Cloudy. 


10 


41 


7 





43 


S3 


30,00 


88 




E 




Cloudy. 




48 


2 





48 


55 


29,96 


83 




E 




Cloudy. 


II 


44 


7 





46 


S3 


29,81 


92 








Foggy. 




S3 


2 





53 


55 


^9^75 


85 




S 




Cloudy, 


12 


44 


7 





44 


54 


^9>77 


90 




WSW 




Fine. 




49 


2 





48 


57 


29,84 


76 




sw 




Fair. 


^3 


35 


7 





37 


55 


29,88 


82 




NE 




¥oggy. 




44 


2 





44 


56 


29,91 


84 




NE 




Rain. 


14 


43 


7 





43 


55 


30*05 


85 


0,073 


NW 




Cloudy, 




44 


2 





43 


56 


30,11 


82 




SW 




Cloudy. 


15 


37 


7 





41 


55 


30,18 


85 




SSW 




Cloudy. 


' 


53 


2 





53 


57 


30,16 


86 


' 


s 




Cloudy. 


16 


41 


7 





47 


S6 


30,18 


85 




s 




Cloudy. 


"—«— »«™_„™. 


55 


2 





55 


57 


30,18 78 1 




SW 




Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for November, 1801. 



1801 






Nov. 17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 

26 
27 
28 
29 

30 



Six's 

Therm, 

least and 

greatest 

Heat. 



51 

54 
49 
51 
38 
42 

33 

44 
39 

44 

33 
41 

30 
37 
36 

49 
37 

47 

42 

4S 

34 

3^ 

33 

37 
26 

3^ 

28 

3*5 



X ikliXv^tt 



H. M. 



7 

2 

2 

2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

2 

7 
2 

7 



o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 







Therm. 


Therm. 


without. 


within. 








51 

54 


56 

58 


49 

50 

38 


57 
56 


42 
35 


58 
56 


41 


57 


42 


5S 


44 


56 


34 
41 


53 
56 


30 


51 - 


37 • 


53 


43 


52 


4B 


54 


39 

46 


52 
54 


42 


53 


45 
36 


55 
5^ 


36 


53 


34 


f 50 


37 


53 


26 


50 


29 


50 


34 
36 


49 
5' 







Barom. 



Inches, 



30,15 
30,08 
29,80 
29,70 
29,57 
29,61 
29,86 
29,81 
29,34 
29,41 
29,47 

29.54 
29,78 

29,82 

29>55 
29,47 

29.71 

29,68 

29,33 

29,40 

29^18 

28,83 

29,29 

29,47 

29,61 

29,58 

29,05 

29,00 



Hy- 

gro- 
me- 

cer. 



91 

85 

87 
78 

yS 
6y 
yS 

77 
78 

70 
71 
66 
68 
66 
88 
90 

77 

72 

73 
65 

/S 

69 

85 
81 

83 

84 

88 

-S.S 



Rain. 



Inches. 



Oj,l8o 



0,200 



0,385 



0,080 



™w«r->!J!*rjis*'5«ae:i« 



f ^'"^ ''"" '* *»**-^ "- 'i 



Winds. 



Points. 


Str. 


SSW 


sw 




s 




N 




w 




NW 




SW 




w 




sw 


2 


NW 


2 


WNW 


2 


NW 


2 


NW 


1 


W 


I 


sw 


I 


WNW 


I 


w 


I 


w 


I 


w 


2 


w 


2 


E 


I 


E 


I 


NW 


2 


NW 


I 


WSW 


I 


SW 


I 


NE 


2 


NE 


2 


- 





Weather. 



Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Hazy. 

Foggy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

It • 
^air. 

rn ' 

raii% 

Fine. 

Cloudy. 

Snow. 

rair. 

Fine, 

J:* me. 

Foggy. 

Rain. 

Snow. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 








for 1 )ecettiber. 


i8oi- 


■ Six's 


Time. 


Therm. 


• 

Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Win4i* 1 




Therm, 






without. 


within. 




* 








1801 


least and 












me- 






Weather. 


greatett 












ter* 










Heat. 


H. 


M. 








Inches, 


81^ 


Inches, 


Poiati* 


Str. 




Dec* I 


33, 


8 





37 


49 


28,83 


C/>40 


ssw 


2 


Cloudf , 
dondy,' 




• 39 


z 





38 


s» 


28,92 


81 




NW 


I 


2 


• 3^ 


■§ 





33 


49 


29,18 


84 


0,045 


1 


I 


Rain. 




43 


z 





43^ 


S3 


29,21 


80 




W 


1 


Fair. 


3 


3Z 


8 





33 


49 


29,58 


83 




w 


I 


Fine» 




39 


2 





39 


S3 


29.64 


77 




WNW 


I 


Fine» 


4 


30 


8 





31 


48 


29,80 


82 




sw 


I 


Cloudy, 




40 


2 





40 


52 


29,64 


80 


. 


ESE 


2 


Cloudy, 


S 


40 


8 





SO 


SI 


29,03 


94 


o»33S 


WSW 


2 


Cloudy, 




S^ 


2 





SO 


S3 


28,96 


90 




S ■ 


1 


Rain. 


6 


42 


8 





42 


51 


28,95 


83 


0,140 


WMW 


I 


Cloudy* 




■ 4^ 


2 





45 


54 


29,17 


76 




W 


I 


Fair. 


7 


3^ 


8 





■ 33 


51 


29,49 


84 




WSW 


I 


Cloudy* 


■ 


39 


z 





39 


53. 


29>S3 


77 




SW 


I 


Cloudy. • 


S 


33 


8 





35 


SO 


29*63 


83 




S 


I 


Cloudy. 




Si 


2 





4S 


53 


29,50 


82 




SE 


I 


Cloudy. 


9 


.41 , 


8 





48 


51 


28J7 


91 


0,180 


8 


2 


Cloudy, 
Raiii.fM«awW 

Fair, 




SO 


2 





50 


54 


28,65 


87 




S 


2 


10 


43 


8 





43 


5^ 


29,27 


84 


0,192 


SW 


2 




4« 


2 





47 


55 


29,40 


yz 




WNW 


2 


Fine. 


II 


34 


8 





34 


52 


29»73 


82 




SW 


I 


Fair, 




,44 


2 





44 


54 


29,65 


78 




ssw 


i 


Cloudy* 


12 


31 


8 





31' 


S» 


29,62 • 


75 




SW 


2 


Fine, 




38 


2 





38 


54 


29,57 


70 




W 


2 


Fair, 


IS 


31 


8 





31 


51 


29*67 


78 




w 


I 


Fair, 




35 


2 





35 


54 


29.69 


74 




w 


I 


Fine, 


14 


27 


8 





28 


50 


29^61 


76 




NW 


I 


Fair. 




3^ 


2 


> 


32 


52 


29^64 


73 




NW 


I 


Fair, 


15 


zs 


8 





26 


48 


29,70 


77 




SW 


I 


Fair, 




35 


2 





35 


52 


29»57 


77 




SW 


I 


Hazy, 


16 


33 


8 





33 


48 


29,29 


82 


W 


I 


Cloudy* 




31 


2 





3» 


50 


29,19 


67 


NNW 


I 


Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for December, 1801. 



1801 



\ 



Dec. 17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

27 
28 

30 
31 



'Six's 
Therm, 
least and 
greatest 

Heat. 



27 

32, 
24 

31 

25 

31 

23 
42 

38 

43 
35 
38 
32 

47 
43 
45 
43 

49 

44 

48 
40 

47 
36 

42 

39 

43 

35 

39 
30 

34 



Time. 



H. M. 



8 

2 
8 
2 
8 

2 
8 

.2 

8 
2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8. 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

8 

z 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



Therm, 
without. 



28 
32 

31 

30 
24 

36 
42 

43 
36 

,38 

41 

47 
43 

46 

49 

45 
48 

40 

47 
36 

42 
42 
4a 
36 

39 
31 
33 



Therm. 
within. 



47 

so 
46 

49 

4S 

49 

45 

47 
46 

49 
48 

51 

48 
SO 

SO 

Sz 

52 

55 

52 
54 

51 

54 

51 

S3 
52 

54 
52 
53 
50 
S3 



Barom. 



Inches. 






29,28 

29368 
30,00 

30*13 

30>22 
30,05 
29,70 
29,70 
29,85 
29,90 
29,63 
29,24 
29,49 
29,51 

^9^3^ 
29,21 

29,05 

29,04 

29,22 

29,25 

29,66 

29,68 

29^55 
29,60 

29,32 

29,25 

29,76 

29,87 



Hy- 
gro- 

me- 
ter. 



81 
80 

83 

8i 
80 

77 
80 

80 

94 
87 

91 
80 

88 

91 
82 

79 

93 

94 
85 

78 

80 

7S 

83 
81 

87 
72 
80 

7S 
77 
79 



Rain. 



Inches , 



0,102 



0,438 
0,618 
0,248 
0,180 



Winds. 



Points. 



w 

N 
W 

sw 

NW 

NW 

WNW 

s 
wsw 

sw 

NE 

NE 

S 

s 
sw 

sw 

E 
SSE 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

w 
w 

NW 

NE 
NE 



Str. 



2 
2 
2 
2 



Weather. 



Snow. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair* 

Cloudy. 

Fair, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy^ 

Hazy. ^ 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. . 

Rain. 

Rain. fMaciiwina 

Cloudy^'^^^"^^'^* 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 
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